IGNACY RASKIEWIGZ 


Stolarz, 


Starszy Bractwa św. Anny przy tymże kościele w Krakowie, 


przeżywszy lat 73, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł dnia 29. listopada 1897 roku 
o godzinie 2', popołudniu. 


m M 00 0 0 ZOE: SSS > ————— 


Ciężkim smutkiem dotknięci, zapraszamy Członków Bractwa oraz pobożną Publiczność na 
eksportacyę zwłok z domu przy ulicy Krupniczej Nr. 15 do kościoła św. Anny d. 1. grudnia b. r. 
o godzinie 9. rano, a po odprawionem nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zarzad Bractwa. 
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